FRANCISZEK 


ZAKREYS 


dr wszech nauk lekarskich 


przezywszy lat 90, opatrzony Sw. Sakramentami, zasnal w Panu 
dnia 27 stycznia 1952 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w środę dnia 30 b. m. o godzinie 10-tej rano 
w kościele na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie do grobu rodzinnego. 


O czym zawiadamia w smutku pogrążona 
Rodzina. 
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